Référence 


Désignation 








PC BUREAU HP 


HP 6000 PRO 
2 eme main 


HP 6000 PRO 

UNITE CENTRALE HP DESKTOP CORE 2 DUO 3,17 GHZ 
RAM :2GO 
H.D.D:80GO GARANTIE 1 AN 


1200.00DH 


Disp 


II 


1 


HP COMPAQ DE7900 
2 eme main 


HP COMPAQ DE7900 

UNITE CENTRALE HP DESKTOP CORE 2 DUO PRO 2,67 

GHZ 
RAM:2GO 
H.D.D 160 GO GARANTIE 1 AN 


1700.00DH 


Disp 






I 


HP COMPAQ DX2400 
2 eme main 


HP COMPAQ DX2400 

UNITE CENTRALE HP DESKTOP CORE 2 DUO PRO 2,67 

GHZ 
RAM:2GO 
H.D.D 80GO GARANTIE 1 AN 


1 450,00 


Disp 


I 


J 
■ 


1 


HP COMPAQ DE5800 
SMALL FORM FACTOR 
2 eme main 


HP COMPAQ DE 5800 SMALL FORM FACTOR 

UNITE CENTRALE HP DESKTOP CORE 2 DUO PRO 2,66 

GHZ 
R.A.M:1GO 
H.D.D:160GO GARANTIE 1 AN 


1 100,00 


Disp 


I 






HP PENTIUM 



PC MARQUE HP PRO 3500 FORMAT MICROTOUR INTEL 
PENTIUM G2030/3GHZ-HDD 500GO-RAM 2GO-ECRAN 20 
POUCES-FREE DOS GARANTIE 1 AN 



4 500,00 



HP PAVILION 15 



HP 13 



P7-1287D DESKTOP PC SYSTEM INTEL® CORE 15 M 2400 
PROCESSOR 3,16GHZ (up to 3,4GHZ TURBO) GARANTIE 1AN 



6 700,00 



HP PRO 3500(D5R79EA)I3 3240-500GO-4GO-WIN 7 
MCRO TOUR(MT), INTEL CORE 13-3240,3,40 
GHZ,4096MO,INTEL HD 2500,1/500GO GARANTIE 1 AN 



5 500,00 




Dell vostro i3 



DELL 



dell vostro (i3-4G-500G) type de processeur intel core i3 - 
212d(dual-core 3.3GHZ-cache 3 mo-DMI 5 GT/S) capacité 
disque dur 500g taille de mémoire 4GO intel hd graphies 
GARANTIE 1 AN 



5 900,00 




